,4:1

LXXVL Zn. Zink.

Messungen: J. S. Ames, Phil. Mag. XXX. (1890). H. Kayser
und C. Runge, Berl. Akad. (1891). J. M. Eder und E. Valenta,
Wiener Akad. 119 II a. (1910) (Rot).

/faterial: Metall von E. Merck, auf Gaskohle.

r erunreinigungen: Ag, As, Cd, Cu, Pb, Pd,

s inienzahl: 35*

2491-6
	1-
	\-\u
	2670-68
	1
	3076-02
	8
		3740-10
	1

2516-3
	1-
	-br
	84-29
	2
	3282-50
	200-
	-u
	4293-08
	1-1-

42-6
	1-
	-br
	2712-60
	2
	3302-81
	100-
	-u
	4630-02
	2

58'1
	1-
	-br
	56-60
	10
	03-16
	100-
	-u
	80-30
	100

68-01
	1-
	
	71-02
	20
	45-21
	100-
	-u
	4722-39
	200

70-05
	2-
	
	2801-09
	30
	45-78
	50 +
		4810-76
	200

75-21
	1
		3018-51
	3
	46-16
	20 +
		5182-17
	2

82-65
	3 +
		35-90
	8
	3671-69
	1
		6362-69
	200

2608-80
	5 +
		72-26
	10
	83-63
	5
		
	

LXXVIL Zr. Zirkon.

IVltere Messungen: H. A. Rowland und C. N. Harrison, Astr. J, 7
(1898). A. Bachem, Ztsch. fiir wiss. Phot. 8 (1910).TJ.*M. Eder und
E. Valenta, Wiener Akad. 119 II a. (1910) (Rot).

Material: Im Ultraviolett Zirkonnitrat von L. Haitinger^im Sichtbaren
Oxychlorid auf Kupfer.

Verunreinigungen: Bo, Mn.

Lfinienzahl:  1070.

2291-25
	1
	2457-05
	1
	2609-53
	1
	2687-85
	1

94-18
	1
	2504-07
	1
	12-27
	1
	89-55
	1

2303-18
	1
	32-52
	1
	26-52
	1
	92-73
	1

57-52
	1
	32-57
	1
	30-55
	1
	93-02
	1

73-04
	1
	39-74
	1
	30-97
	2
	93-65
	2

73-26
	1
	42-22
	2
	35-54
	1
	94-16
	2

73-75
	1
	50-64
	1
	39-19
	2
	95-55
	1

74-54
	1
	50-86
	2
	43-51
	1
	99-71
	2

84-25
	1
	67-19
	1
	47-91
	1
	2700-22
	3

87-26
	1
	67-54
	1
	50-48
	1
	06-25
	Id

88-08
	1
	67-72
	2
	58-80
	1
	09-43
	1

89-26
	1
	68-96
	2
	67-90
	2
	11-60
	2

2405-61
	1
	71-52
	3
	69-56
	1
	12-51
	2

19-51
	1
	83-50
	1
	70-09
	1
	14-35
	2

42-10
	1
	83-74
	1
	78-72
	3
	1760
	1

49-95
	1
	89-15
	1
	81-86
	1
	18-37
	1

-80
